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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ Π ΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 68 

11 Μαρτίου 2005 


ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ.3325 

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκα¬ 
ταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρθρο 1 

Σύσταση Υπηρεσιών 

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυ¬ 
ξης και Συντονισμού, η οποία είναι αρμόδια για τα εξής 
ιδίως θέματα: 

α. τον επιτελικό συντονισμό, την έκδοση εγκυκλίων και 
την παροχή κατευθύνσεων στις κεντρικές και περιφερει¬ 
ακές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που 
είναι αρμόδιες για θέματα μεταποίησης, 
β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας επί των θεμάτων της μεταποίησης, 
γ. την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινο¬ 
τικό δίκαιο για θέματα μεταποίησης, 
δ. την υποστήριξη και το γενικό σχεδίασμά για την ανά¬ 
πτυξη των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα 
νόμο. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης, 
αρμοδιότητας, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης 
της Διεύθυνσης αυτής και καθορίζονται οι οργανικές της 
θέσεις. 

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) συνιστάται 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως «Υπηρεσία 
μιας στάσης», ασκεί τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων 
υπηρεσιών βιομηχανίας των Ν.Α. και στελεχώνεται από 
τους υπαλλήλους των καταργούμενων αυτών υπηρεσιών 
βιομηχανίας. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης μετακινούνται 
υπάλληλοι από τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προστα¬ 


σίας Περιβάλλοντος της οικείας Ν.Α. με σκοπό την έγκρι¬ 
ση περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση οικοδομικών 
αδειών, που αφορούν στις δραστηριότητες, οι οποίες διέ- 
πονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι μετακι- 
νήσειςτων υπαλλήλων καιτα συναφή θέματα ρυθμίζονται 
από τα αρμόδια όργανα της οικείας Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης. 

Στις περιπτώσεις που οι οικοδομικές άδειες των δρα¬ 
στηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
νόμου εκδίδονται από πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων ή 
επαρχείων ή αποκεντρωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών, 
αυτές εξακολουθούν να εκδίδονται από τις υπηρεσίες αυ¬ 
τές, ο δε ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολο- 
γητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., η οποία σε συνεργασία με τις 
ως άνω αναφερόμενες πολεοδομικές υπηρεσίες μεριμνά 
για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 

3. Οι Διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου συ¬ 
νεργάζονται με τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.). 
Τα Κ.Υ.Ε. συγκροτούνται από άτομα που προσλαμβάνο¬ 
νται από τους φορείς των οικείων Ν.Α., αποκλειστικά στα 
πλαίσια της εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης. Οι δαπάνες λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. καλύπτονται από 
τους πόρους των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Έρ¬ 
γο των Κ.Υ.Ε. είναι η υποστήριξη των Διευθύνσεων Ανά¬ 
πτυξης των Ν.Α. για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύ¬ 
στασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς και η 
παροχή πληροφοριώνγιαταεπενδυτικάπρογράμματα και 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για 
επενδύσεις στο δευτερογενή καιτριτογενή τομέα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη¬ 
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθ¬ 
μίζονται τα θέματα οργάνωσης, συγκρότησης και λει¬ 
τουργίας των Κ.Υ.Ε. και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της 
Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 
(Ε.Ν.Α.Ε.), ρυθμίζονται, αναλυτικά, τα θέματα διάρθρω¬ 
σης, στελέχωσης, αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις 
Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν.Α., καθώς και τα θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής του ελέγχου κατά το άρθρο 12 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
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Άρθρο 2 
Ορισμοί 

1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως: 
α. Βιομηχανία-Βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα 
που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη 
μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκει- 
μένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την 
οποία προορίζονται. 

β. Επαγγελματικά Εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές 
μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκα¬ 
τεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο 
(22) Κ\Λ/ ή η θερμική τα πενήντα (50) Κ\Ν. Στα όρια αυτά 
δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται 
άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς 
μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλει¬ 
στικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη 
δραστηριότητα. 

γ. Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή 
μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και δια¬ 
θέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό 
για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που 
επίσης βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και προ¬ 
ορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις: 

αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλι¬ 
κών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, 
χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος. 

ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών 
ή τοξικών ουσιών. 

γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων, 
δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομη¬ 
χανικών ή ιατρικών αερίων. 

εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για 
ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγα¬ 
σμένους χώρους. 

δ. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως 
ήλεκτρο μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε¬ 
σιών. 

ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις: 

αα) Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την 
εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προανα- 
φερόμενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία α', β', γ' και δ'. 

ββ) Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το 
οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιο¬ 
τεχνική χρήση. 

γγ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα 
που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελ¬ 
ματικός χώρος. 

στ. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα 
του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες σύμφωνα με τον πα¬ 
ρόντα νόμο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για 
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος. 

ζ. Εγκατάσταση (Ίδρυση): Η τοποθέτηση για πρώτη φο¬ 
ρά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέ¬ 
ση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

η. Λειτουργία: Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

θ. Επέκταση: Η επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάστα¬ 
ση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημέ¬ 
νης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη 
κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων, που 
πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η 
εγκατάσταση ή σε όμορό του ή η αλλαγή ή συμπλήρωση 


της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για αποθήκες χωρίς 
μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η αύξηση 
της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε 
τρόπο. 

ι. Εκσυγχρονισμός: Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκατα¬ 
στάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συ¬ 
μπλήρωση της δραστηριότητας. 

ια. Δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλη¬ 
σης: Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 
και 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'), όπως ισχύει και στις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού. 

ιβ. Υψηλό Μηχάνημα: Το μηχάνημα το οποίο, λόγω του 
εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκα¬ 
ταστάσεων ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από τις 
κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. 

ιγ. Υψηλή Εγκατάσταση: Το σύνολο των μηχανημάτων, 
συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών 
στοιχείων που μπορούν, από τεχνολογική άποψη, να 
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύ- 
φως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το 
ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστά¬ 
σεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεο¬ 
δομικές διατάξεις. 

ιδ. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Ν. 
Α. και οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιο¬ 
χές Αμιγούς Κατοικίας (Α.Κ.), τις περιοχές Γ ενικής Κατοι¬ 
κίας (Γ.Κ.), τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), τα Πο¬ 
λεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα 
Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τις Βιομηχανικές Περιοχές 
(Β.Ι.ΠΕ.), τις Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του 
Π.Δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ'), όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 31.3 /6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ'), ισχύουν οι ορισμοί 
που καθορίζονται απάτην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ως 
περιοχές υποδοχής χρήσεωντων άρθρων 5 και 6του Π.Δ. 
23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ'), όπως ισχύει, καθορίζονται οι πε¬ 
ριοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1: 
5.000 που προσαρτώνται στο Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α') 
κατάτηνπαρ. 6.ατού άρθρου 41, οι οποίοι τροποποιήθη¬ 
καν και συμπληρώθηκαν με τους χάρτες που προσαρτώ- 
νται στο Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α') κατά την παρ. 7 του 
άρθρου 20 αυτού. 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δρα¬ 
στηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποί¬ 
ες περιγράφονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
με στοιχεία α', β', γ', δ' και ε'. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος: 

α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευσή 
τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, 
το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Λι¬ 
μένων. 

β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προο¬ 
ρίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου. 

γ) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μηχανημάτων 
έργων, καθώς και αγροτικών μηχανημάτων. 

δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων. 
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ε) Οι μηχανολογικές εγκαταοτάσεις εξυπηρέτησης κτι¬ 
ρίων. 

στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρε¬ 
τούν, αποκλειστικώς, θέατρα, κινηματογράφους, νοσο¬ 
κομεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και ψυχαγω¬ 
γίας, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκα¬ 
τεστημένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων 
αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους. 

ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν συ¬ 
γκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και 
βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος. 

η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις δια- 
τάξειςτου Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ135Α'), όπως αυτές έχουν αντι- 
κατασταθείαπότιςδιατάξειςτου Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α'). 

θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, 
επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, 
όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή 
λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται 
σύμφωνα με το Ν. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α') και το Ν. 2115/ 
1993 (ΦΕΚ 15 Α'). 

ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού εν¬ 
διαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 39 της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ 
526 Β') και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθε¬ 
νται από τα καταστήματα αυτά μέσω λιανικής πώλησης. 

ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής 
όχλησης, όπως περιγράφονται στη Στατιστική Ταξινόμη¬ 
ση Κλαδικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.) 
2003, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν μηχανολογικό 
εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει 
τα 4 Κ\Α/ ή η θερμική ισχύς τα 8 Κ\Λ/. 

Άρθρο 4 

Άδεια εγκατάστασης 

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγ¬ 
χρονισμό των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου 
απαιτείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, άδεια εγκα¬ 
τάστασης. Την άδεια αυτή χορηγεί αποκλειστικώς η Αδει- 
οδοτούσα Αρχή, ύστερα από αυτοψία της, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες 
εγκατάστασης μπορούν να περιέχουν όρους ή και περιο¬ 
ρισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδι¬ 
κών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δρα¬ 
στηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, των 
περίοικων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υπο¬ 
δείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά 
τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υπο- 
χρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους πιο πάνω όρους 
και περιορισμούς. 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων 
που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε χώρους κτιρίων, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως 
βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι. 

4. Η χορήγηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή άδειας 
εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυώροφα κτίρια εί¬ 
ναι δυνατή μόνον εφόσον η άσκησή τους επιτρέπεται και 
από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 
Α') «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους». 

5. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπο¬ 
ρεί να παραταθεί μέχριτη συμπλήρωση μίας εξαετίας. Το 


αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση 
τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χο¬ 
ρήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προ¬ 
ϋποθέσεις: 

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας. 

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης 
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της 
ισχύος της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του. 

Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης γίνεται με τις 
πιο πάνω προϋποθέσεις. 

6. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευ¬ 
τικές διατάξεις, η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστα¬ 
σης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε δρα¬ 
στηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση 
δημόσιων ή ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη συμβολή στην 
ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του οικείου Νο¬ 
μαρχιακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμή- 
νου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτικώς 
εντός του χώρου που έχει διατεθεί για την εκτέλεση του 
έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορί¬ 
ζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της ειδικής άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιε¬ 
χόμενο αυτής, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρότα¬ 
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό¬ 
σιων Έργων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του οικεί¬ 
ου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωρο¬ 
ταξικού σχεδιασμού ή προστασίας του περιβάλλοντος, 
να απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων 
σε συγκεκριμένη περιοχή ή Περιφέρεια ή να επιβάλλονται 
ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χα¬ 
ρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστα¬ 
σης εγκατεστημένων δραστηριοτήτων. Η απαγόρευση 
μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των δραστηριοτή¬ 
των που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκρι¬ 
μένες μόνο δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες ορι¬ 
σμένου μεγέθους. 

8. α) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χο¬ 
ρηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος 
ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων 
οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νό¬ 
μου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκο¬ 
μίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις 
δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέω¬ 
ση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
σύμφωνα μετηνπαρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμι¬ 
ση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της 
παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη 
δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγρα¬ 
φο. 

β) Γ ια την ηλεκτροδότηση και για την έκδοση άδειας 
ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων απαιτείται η προσκόμιση 
της άδειας εγκατάστασης ή της ειδικής δήλωσης της 
παρ. 1 του άρθρου 5 στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του 
Συστήματος σύμφωνα με το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') 
και στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομι¬ 
κής άδειας αντίστοιχα. 
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9. Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ιθ' και 
κζ') του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ90 Α'), όπως αυτές κωδικοποι- 
ήθηκαν με το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α'), χορηγείται μία 
μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Ει¬ 
δικότερα στα εργοστάσια, στα εργαστήρια και τις αποθή¬ 
κες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
του άρθρου 52 της υγειονομικής διάταξης ΑΙβ/8577/83 
(ΦΕΚ 526 Β'), η πιο πάνω άδεια χορηγείται με τη σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας. 

Άρθρο 5 

Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με 
άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγ¬ 
γελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης της περίπτω¬ 
σης β' της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και οι πάσης (ρύ¬ 
σεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, που δεν εμπίπτουν στις 
εξαιρέσεις του άρθρου 3 και διαθέτουν μηχανολογικό 
εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 Κ\Ν και θερμική ισχύ 
μέχρι 50 Κ\Α/, καθώς και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης 
της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, που διαθέ¬ 
τουν μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους με 
κινητήρια ισχύ από 0-22 Κ\Λ/ και θερμική ισχύ από 0-50 Κ \Ν. 
Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών υποβάλ¬ 
λεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή ειδική δήλωση, η οποία 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν 
με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παρ.5 
του άρθρου αυτού. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνε¬ 
ται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το 
οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. 

2. Από τις απαλλαγές του παρόντος άρθρου εξαιρού¬ 
νται: 

α) οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, 
διαβρωτικών, οξειδωτικών καιτοξικών ουσιών και αερίων 
υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότη¬ 
τας, 

β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη 
των 100 Κρτ εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών καιτο- 
ξικών ουσιών, 

γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια 
της παρ. 2(δ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 
132 Β'), όπως εκάστοτε ισχύει και 

δ) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό 
πίεση ανώτερη των 200 Κρι - . 

3. Εάν από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της πα¬ 
ραγράφου 1 προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο πε¬ 
ριβάλλον ή οχλήσεις στους περίοικους, τα οποία διαπι¬ 
στώνονται μετά από έλεγχο της Αδειοδοτούσας Αρχής, οι 
δραστηριότητες αυτές μπορούν να εξαιρούνται από την 
απαλλαγή της παραγράφου 1 με απόφαση της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση της 
Αδειοδοτούσας Αρχής παρέχεται εφάπαξ προθεσμία, 
που δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, για την τεχνική ανα¬ 
συγκρότηση των μονάδων. Με την ίδια απόφαση ορίζο¬ 
νται οι αναγκαίοι όροι, σύμφωνα με τους οποίους χορη¬ 
γείται άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος. Σε περίπτωση που τα μέτρα που ελήφθησαν σε 
εφαρμογή των πιο πάνω όρων δεν επαρκούν για την άρση 
των προβλημάτων, είναι δυνατή η παράταση της πιο πά¬ 
νω προθεσμίας μέχρι ένα έτος για τη μεταφορά της δρα¬ 
στηριότητας. Εάν ο φορέας της επιχείρησης δεν έλαβε τα 


μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 24. 

Αν οι προκαλούμενες από τις δραστηριότητες δυσμε¬ 
νείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περίοι¬ 
κους δεν μπορούν, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, να αρθούν με την τεχνική ανασυγκρότηση της μο¬ 
νάδας, αντί της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, 
μπορεί, με την ίδια διαδικασία, να χορηγείται προθεσμία 
ενός έτους για τη μεταφορά της δραστηριότητας, η οποία 
μπορεί να παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος, ανάλογα 
με το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων, οι 
μονάδες λειτουργούν με τους όρους και τους περιορι¬ 
σμούς που θέτουν οι αποφάσεις αυτές, εκτός αν οι επι¬ 
πτώσεις ή οι οχλήσεις που προκαλούνται είναι ιδιαιτέρως 
σοβαρές, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, οπό¬ 
τε μπορεί να διαταχθεί από αυτή η άμεση διακοπή της λει¬ 
τουργίας της δραστηριότητας. 

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με 
άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση οι φο¬ 
ρείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας για την 
ίδια δραστηριότητα, εφόσον από την επέκταση: 

α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στη μηχα¬ 
νολογική εγκατάσταση με βάση τα κριτήρια που τίθενται 
στην παρ. 2(β) του άρθρου 6. 

β) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου 
για μονάδες χαμηλής όχλησης. 

γ) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, 
που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέ¬ 
σης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του εί¬ 
κοσι τοις εκατό (20%). Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθε¬ 
ση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της 
μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 
600 Κ\Λ/ κινητήριας και θερμικής ισχύος. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται 
γιατις μονάδεςπου αναφέρονται στην παρ. 2του άρθρου 
αυτού. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θεώρηση της ειδι¬ 
κής δήλωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης της παρ. 
8.α του άρθρου 4, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών, η 
σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε¬ 
πτομέρεια. 

Άρθρο 6 

Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας 

εγκατάστασης - μετεγκατάστασης δραστηριότητας 

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγο¬ 
ρεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται 
από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση 
γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

β) Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου δεν έχει κα- 
θορισθεί χρήση γης, επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστη¬ 
ριοτήτων μόνο χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Η.Π. 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ 1087 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση. 

γ) Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφιστάμενων της 
16.8.1923, σύμφωνα με το Π .Δ. 2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ'), 
επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργα¬ 
στηρίων και αποθηκώντηςπαρ. 1 γτου άρθρου 2, που δια¬ 
θέτουν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό 
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του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο 
(22) Κ\Λ/ ή η θερμική τα πενήντα (50) Κ\Λ/, πλην των περι¬ 
πτώσεων (ββ), (δδ) για ποσότητα άνω των 100 Κρι- υγρών 
ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων 
και (εε), μηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων ο 
εξοπλισμός έχει κινητήρια ισχύ μέχρι 22 Κ\Λ/ ή θερμική μέ¬ 
χρι 50 Κ\Λ/, εφόσον οι πιο πάνω δραστηριότητες ανήκουν 
στη χαμηλή όχληση. Σε απόσταση 500 μέτρων από τα 
όρια των πιο πάνω οικισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση 
δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης. 

2. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δρα¬ 
στηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιο¬ 
χές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές δια¬ 
τάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συ¬ 
γκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις 
που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

αα) Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει, καθώς 
και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες δια¬ 
τάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

ββ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών 
ή αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση 
της παραγράφου 3. 

β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια 
εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νό¬ 
μου, είναι τα εξής: 

αα) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανο¬ 
λογικού εξοπλισμού. 

ββ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της 
δραστηριότητας στο περιβάλλον. 

γγ) Η ασφάλεια των εργαζομένων στην εγκατάσταση, 
καθώς και των περίοικων. 

δδ) Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου 
ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας. 

εε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που 
πρόκειται να ανεγερθούν. Στην περίπτωση υφιστάμενων 
κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 4. 

3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας εγκατά¬ 
στασης υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή όλες τις με¬ 
λέτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαζί με τα παραστατικά 
πληρωμής των κατά νόμο αμοιβών των μελετητών και των 
επιβαλλόμενων κρατήσεων. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικάπου απαιτού¬ 
νται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος 
και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και η σχετική διαδικα¬ 
σία. 

Γιατις μονάδες χαμηλής όχλησης, η υπηρεσία που είναι 
αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπο- 
χρεούται να εκδώσει απόφαση για την έγκριση ή μη αυ¬ 
τών και να τη γνωστοποιήσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή και 
στον ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία θα περιέλθει σε αυ¬ 
τήν η μελέτη. Ανπαρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θε¬ 
ωρείται ότι παρέχεται θετική γνωμοδότηση και η Αδειο- 
δοτούσα Αρχή υποχρεούται να εξετάσει το αίτημα για τη 
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. 

4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για δραστηριό¬ 
τητες που εγκαθίστανται στις Βιομηχανικές Περιοχές. 

5. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
ίδρυση δραστηριότητας, για την οποία η αξία του μηχα¬ 
νολογικού εξοπλισμού της επένδυσης υπερβαίνει το πο¬ 
σό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, δημοσιοποιούνται, με 


ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός είκοσι ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. 

6. Άδειες εγκατάστασης για ίδρυση δραστηριότητας, 
ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας και της εγκατεστημέ¬ 
νης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, δημοσιοποι¬ 
ούνται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, με δαπάνη 
που βαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας. Από την 
ημερομηνία της δημοσιοποίησης αυτής θεωρείται ότι 
έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να 
ασκήσει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 
βοηθήματα δικαστικής και διοικητικής προστασίας. Ο 
τρόπος και τα μέσα των δημοσιοποιήσεων και κάθε άλλη 
συναφής λεπτομέρεια εφαρμογήςτης προηγούμενης και 
της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το όριο του ποσού της προηγούμε¬ 
νης παραγράφου. 

7. Μετεγκατάσταση βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονά¬ 
δων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκα¬ 
ταστάσεων και αποθηκών χαμηλής όχλησης που δεν επι¬ 
τρέπεται να ιδρύονται εντός περιοχής Γ ενικής Κατοικίας, 
από περιοχή Γενικής Κατοικίας σε άλλη περιοχή Γ ενικής 
Κατοικίας επιτρέπεται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημ¬ 
μυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατε¬ 
δάφισης, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνι- 
κά-βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια. 

8. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης κατά την προη¬ 
γούμενη παράγραφο, εκτός από την περίπτωση της κα¬ 
τεδάφισης, επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) το συνολικό κόστος μέχρι το πενή¬ 
ντα τοις εκατό (50%), το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας 
του μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στη 
νέα θέση. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιληφθεί και το 
κόστος πιθανού εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης στη 
νέα θέση. Το ποσοστό επιχορήγησης σε αυτή την περί¬ 
πτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) του κόστους του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού 
που εγκαθίσταται στη νέα θέση. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οι¬ 
κονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ποσό που δια¬ 
τίθεται κάθε έτος για την επιχορήγηση, το ακριβές ποσο¬ 
στό επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια και 
η διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της επιχο¬ 
ρήγησης. 

Άρθρο 7 

Αλλαγή χρήσης γης 

1. Εάν επέρχεται, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατά¬ 
ξεις, μεταβολή της χρήσης γης, οι δραστηριότητες που 
ιδρύθηκαν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώ¬ 
ρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείμενες 
διατάξεις, η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτή¬ 
των, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα 
δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετι¬ 
κής διάταξης. 

2. Η επέκταση δραστηριότητας που ιδρύθηκε νόμιμα 
και λειτουργεί πριν από την έναρξη ισχύος πολεοδομικής 
διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση γης της περιοχής 
και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα 
χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο 
οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρ¬ 
μογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης. Για τη χο- 
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ρήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις 
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 6. 

3. Όταν απαιτείται από τον πολεοδομικό σχεδίασμά: 

α) απομάκρυνση δραστηριοτήτων, 

β) περιορισμός των επιτρεπόμενων προς ίδρυση δρα¬ 
στηριοτήτων, 

γ) απαγόρευση κτιριακής επέκτασης, 

για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης 
απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου. 

Άρθρο 8 

Άδεια οικοδομής 

1. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που 
προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων 
του παρόντος νόμου, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση 
της κατά νόμο άδειας οικοδομής από την αρμόδια υπη¬ 
ρεσία. 

2. Προκειμένου για δραστηριότητες, για τις οποίες 
ισχύει η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 απαλλαγή, η 
άδεια οικοδομής εκδίδεται από την υπηρεσία που είναι 
αρμόδια για την έκδοση αυτής, μετά από προηγούμενη 
σχετική βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής για την 
απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια 
εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χο¬ 
ρήγηση της βεβαίωσης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυ¬ 
τής, καθώς και η σχετική διαδικασία. 

3. Για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων 
της περίπτωσης β'τηςπαρ. 1 του άρθρου 2 σε χώρους κύ¬ 
ριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρο- 
νται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, 
δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 
του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ210 Α'). 

4. Για τη νομιμοποίηση ή την αλλαγή χρήσης υφιστάμε¬ 
νων κτιρίων ή τμημάτων αυτών σε βιομηχανικά-βιοτεχνικά 
απαιτείται η έγκριση της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφω¬ 
να με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, η οποία πα¬ 
ρέχεται με την άδεια εγκατάστασης. Εάν χορηγείται ενι¬ 
αία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η έγκριση πα¬ 
ρέχεται με τη θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή. 

Άρθρο 9 

Παρεκκλίσεις για την ανέγερση 
κτιριακών εγκαταστάσεων 

1. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυ¬ 
πηρέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο νόμο 
αυτόν υπόκειται στους όρους δόμησης που προβλέπο- 
νται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά. 

2. Παρέκκλιση από τους όρους αυτούς επιτρέπεται στις 
εξής περιπτώσεις: 

α) Κατά την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων, μόνο 
ως προς το ύψος και εφόσον πρόκειται να εγκαταστα¬ 
θούν υψηλά μηχανήματα, αποθήκες κατακόρυφου τύπου 
(811.08), καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις απαγωγής και υψη¬ 
λές εγκαταστάσεις. Προκειμένου για υψηλές εγκαταστά¬ 
σεις επιτρέπεται η έγκριση παρέκκλισης, μόνον εφόσον η 
λύση αυτή επιβάλλεται για τεχνολογικούς λόγους και δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης. 

β) Κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων, ως προς το 
ύψος, με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά¬ 


φου, καθώς επίσης και ως προς τους λοιπούς όρους δό¬ 
μησης σύμφωνα με το νόμο και εφόσον δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί, από λειτουργική άποψη, άλλη λύση με την 
οποία αποφεύγεται η παρέκκλιση. 

γ) Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4. 

Γ ια την έγκριση της παρέκκλισης κατά τις προηγούμε¬ 
νες παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία που προ- 
βλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κά¬ 
θε φορά. 

Άρθρο 10 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις δραστηριό¬ 
τητες που έχουν εγκατασταθεί ή επεκταθεί ή εκσυγχρονι- 
σθεί υποβάλλεται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της 
άδειας εγκατάστασης, αίτηση που συνοδεύεται από δι- 
καιολογητικά, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

Από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να ενεργήσει αυ¬ 
τοψία με όργανά της για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη 
των όρων της άδειας εγκατάστασης. 

3. Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται 
για αόριστο χρόνο με απόφαση που εκδίδεται εντός μη¬ 
νάς, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα της προηγούμε¬ 
νης παραγράφου ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορι¬ 
σμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης και ότι, 
από τη λειτουργία της δραστηριότητας, εξασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζο¬ 
μένων και των περίοικων. Ειδικά για την περίπτωση της 
παρ. 6 του άρθρου 4, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση του έργου. 

4. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκα¬ 
τάστασης, οι οποίες όμως δεν καθιστούν τη μονάδα μη 
συμβατή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, χορηγείται 
οριστική άδεια λειτουργίας εντός μηνάς από την προσκό¬ 
μιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

5. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκα¬ 
τάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν την 
μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 είτε να χορηγεί, εντός 
μηνάς από την ημερομηνία διαπίστωσης των παρεκκλίσε¬ 
ων, προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι δώδε¬ 
κα μήνες, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων αυτών. 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Αδειοδο- 
τούσα Αρχή χορηγεί είτε οριστική άδεια λειτουργίας, 
εφόσον έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, ή εφαρμόζει τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24. 

6. Εάν υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση άδειας λει¬ 
τουργίας μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστα¬ 
σης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 ή 5 
του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάστα¬ 
ση υλοποιήθηκε εντός του χρόνου ισχύος της σχετικής 
άδειας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί 
άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 24. 

7. Οι άδειες λειτουργίας που χορηγούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού επανεξετάζονται έπειτα 
από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται για τη διαπίστωση της 
τήρησης ή μη των όρων που καθορίζονται στις άδειες αυ¬ 
τές, στις εξής περιπτώσεις: 
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α) Μετη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή τους. 

β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, μετα¬ 
βολή του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

8. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η χρήση γης, αν η δρα¬ 
στηριότητα καθίσταται εξ αυτού του λόγου μη συμβατή 
με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρ¬ 
χιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής των εγκατα¬ 
στάσεων με τη νέα χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται 
με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση 
της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.), 

9. Για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α', β,' γ' και 
δ' της παρ.1 του άρθρου 2, που το σύνολο ή μέρος των 
εγκαταστάσεών τους δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, μπορεί, με απόφαση της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσμία για τη μεταφο¬ 
ρά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή για την τεχνική τους 
ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουρ¬ 
γίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για: α) την προ¬ 
στασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκατα¬ 
στάσεων και των εργαζομένων και γ) την ασφάλεια των 
περίοικων. 

Κατάτη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά ή την 
τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πά¬ 
νω δραστηριοτήτων είναι δυνατή η λειτουργία τους με 
όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή 
για: 

α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και γ) την 
ασφάλεια των περίοικων. 

Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι ένα έτος από 
την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της 
Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή 
μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτή¬ 
των με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στην περίπτωση 
που χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά, η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, μόνο στην 
περίπτωση που ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδια¬ 
στεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ακό¬ 
μα ένα έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατά¬ 
στασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων 
κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με 
οικοδομική άδεια. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθε¬ 
σμιών, εφόσον δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δρα¬ 
στηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν εί¬ 
ναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
αυτών στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 24. 

10. Αίτημα για την ανανέωση άδειας λειτουργίας δρα¬ 
στηριότητας, της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξε¬ 
τάζεται ως αίτημα για τη συνέχιση λειτουργίας της δρα¬ 
στηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί 
οριστικά η λειτουργία της. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζο¬ 
νται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας, της ανανέωσης άδειας λειτουργίας, 
της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μετα¬ 
φορά, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων αυ¬ 
τών, καθώς και η σχετική διαδικασία. 


Άρθρο 11 

Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων 

1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η 
ειδική δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιούνται 
και στις εξής περιπτώσεις: 

α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα. 

β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυ¬ 
ριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκ¬ 
μετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα. 

Εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουρ¬ 
γίας, η άδεια αυτή τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στο προηγούμενο εδάφιο και με την προϋπόθεση 
ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστη¬ 
ριότητας. 

2. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεού- 
νται, μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω 
μεταβολής, να ειδοποιούν γι’ αυτήν την Αδειοδοτούσα 
Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής 
επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24. 

3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, 
για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από το χρό¬ 
νο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του μηχανολο¬ 
γικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέ¬ 
ρους ή όλης της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, ειδοποίηση. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση των 
αδειών ή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 1, ο τύ¬ 
πος και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και η σχετική διαδι¬ 
κασία. 

Άρθρο 12 
Έλεγχοι 

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί ελέγχους για τη δια¬ 
πίστωση: 

α) Τηςτήρησηςή μητωνόρων και των περιορισμών της 
άδειας εγκατάστασης και τη σύνταξη της σχετικής έκθε¬ 
σης, για να κριθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εάν συ¬ 
ντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής 
άδειας λειτουργίας ή της εφαρμογής των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10. 

β) Της συμβατότητας ή μη του συνόλου ή μέρους των 
εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης για 
να κριθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 9 
του άρθρου 10 ή της παρ. 1 του άρθρου 24. 

γ) Της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας. 

2. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μονομελή ή πο¬ 
λυμελή όργανα, κατόπιν ειδικής έγγραφης εντολής της 
Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφεται το όνο¬ 
μα του ελεγκτή και του παρέχοντος την εντολή. 

3. Τα όργανα πραγματοποιούν ελέγχους, κάθε φορά 
που η Αδειοδοτούσα Αρχή κρίνει αναγκαίο ή σε περίπτω¬ 
ση έγγραφης επώνυμης καταγγελίας από φορείς της το¬ 
πικής αυτοδιοίκησης ή περίοικους ή άλλους κοινωνικούς 
φορείς, σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατά¬ 
ξεις του παρόντος νόμου. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυ¬ 
τές η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να προσφεύγει στη συν¬ 
δρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. 
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Άρθρο 13 
Παράβολα 

1. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουρ¬ 
γίας, τη θεώρηση της Ειδικής Δήλωσης για απαλλαγή των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 5 από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια 
εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και για την έκδοση 
απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή 
την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των 
δραστηριοτήτων, καταβάλλεται από τους φορείς των 
δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και είναι ανάλογο με 
την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού 
εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικα¬ 
νότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες. Το παράβολο δι¬ 
πλασιάζεται στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται με¬ 
τά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστη¬ 
ριότητας. 

2. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την οικεία Ν.Α. και 
για την αποζημίωση των υπαλλήλων που διενεργούντους 
σχετικούς ελέγχους. Το ύψος της αποζημίωσης, ο τρό¬ 
πος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο¬ 
μικών και Ανάπτυξης. 

3. Τα παράβολα του άρθρου αυτού καλύπτουν και τις 
ήδη υπάρχουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρθρο 14 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων 

1. Οι φορείς βιομηχανιών-βιοτεχνιών, επαγγελματι-κών 
εργαστηρίων και αποθηκών μέσης και υψηλής όχλησης, 
των οποίων οι δραστηριότητες, οποιουδήποτε μεγέθους, 
ασκούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, 
υποχρεούνται, με βάση θεσμικές ρυθμίσεις που προω¬ 
θούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εφαρμόζουν, 
εντός τετραετίας από την ισχύ των ρυθμίσεων, τα μέτρα 
που προβλέπονται από αυτές και τα οποία ανταποκρίνο- 
νται σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

Τα μέτρα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορούν 
να αφορούν σε αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού 
ή σε αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή σε προσθήκη εξοπλι¬ 
σμού αντιρρύπανσης ή σε περαιτέρω αξιοποίηση και διά¬ 
θεση αποβλήτων. 

Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης υποχρεού- 
νται, εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να 
εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν σύστημα περιβαλλο¬ 
ντικής διαχείρισης είτε κατά ΕΜΑ3 είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
130 14001. 

2. Οι φορείς των βιομηχανιών-βιοτεχνιών και των επαγ¬ 
γελματικών εργαστηρίων μέσης και υψηλής όχλησης 
υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος Δελτίο Βιομηχα¬ 
νικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 858/1979 
(ΦΕΚ 1 Α'), που περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με: 

α) την ενεργειακή τους κατανάλωση, 

β) τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων της παραγωγι¬ 
κής διαδικασίας και 


γ) τις τυχόν λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η μη υποβολή του πιο πάνω Δελτίου συνιστά λόγο ανά¬ 
κλησης της άδειας λειτουργίας. 

3. Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης που λει¬ 
τουργούν εντός περιοχών Γ ενικής Κατοικίας υποχρεού- 
νται, εντός διετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να με- 
τεγκατασταθούν σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., περιοχές ΕΜ, ΕΟ και περιο¬ 
χές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 
23.2.1987. 

4. Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργα¬ 
στήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες 
της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και σε κτίρια, 
στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατε¬ 
στημένη θερμική ισχύ άνω των 400 Κ \Ν, επιβάλλεται η 
αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου 
με φυσικό αέριο ή άλλο αέριο καύσιμο εντός ενός έτους 
από την ημερομηνία που είναι εφικτή η τροφοδοσία τους 
με φυσικό αέριο. Από την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου εξαιρούνται οι μονάδες διύλισης πετρελαίου και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω διατάξεων επι¬ 
βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 24. 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμί¬ 
ζονται: 

α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία 
εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για την 
παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντι¬ 
κής αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, κα¬ 
θώς και 

β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρα¬ 
γράφου 4 του άρθρου αυτού. 

Αρθρο 15 

Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν 
να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες βιομηχανικές συγκε¬ 
ντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περι¬ 
βαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμ¬ 
βάσεις που αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην 
περιοχή. Το κόστος των δαπανών που συνεπάγεται η 
εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να επιχορηγηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί σε 
περιοχές με ορισμένη χρήση γης να απαγορεύεται η 
εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 16 
Εκσυγχρονισμός 

1. Οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες, οι πάσης φύσεως ηλε- 
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μηχανολογικό 
εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 Κ\Λ/ ή 
θερμικής μεγαλύτερης των 50 Κ\Λ/, οι αποθήκες με μηχα¬ 
νολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 
22 Κ\Λ/ ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 Κ \Ν και οι αποθή- 
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κες των περιπτώσεων ββ', δδ' και εε' της παρ. 1γ του άρ¬ 
θρου 2 που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας 
Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις 
τους ύστερα από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκ¬ 
συγχρονισμού , με τις προϋποθέσεις των επόμενων παρα¬ 
γράφων. 

2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγ¬ 
χρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προ¬ 
ϋποθέσεις: 

α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά 
την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α'), επιτρέ¬ 
πεται: 

αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογι¬ 
κού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια 
ισχύς πέραν των 22 Κ\Α/ ή η θερμική ισχύς πέραν των 50 

κνν, 

ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παρα¬ 
γωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα 
ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιο¬ 
χές Γ ενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17. 

β) Στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανο¬ 
λογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς και στις 
μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από 
την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστα¬ 
σης και λειτουργίας επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συ¬ 
μπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με τις 
εξής προϋποθέσεις: 

αα) Η συνολική ανά έτος αύξηση της ενεργειακής κατα¬ 
νάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων αυτών 
δεν υπερβαίνει ανά τριετία το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης τριετίας. Η πρώ¬ 
τη τριετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νό¬ 
μου. 

ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε 
ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκ¬ 
πομπών ρύπων ή άλλων ρύπων. 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, 
εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονά¬ 
δας. 

γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγ¬ 
χρονισμός και εφόσον η συνολική, ανά έτος, αύξηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης (θερμική και ηλεκτρική) των 
μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το δέκα 
τοις εκατό (10%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγού¬ 
μενης πενταετίας, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της πο¬ 
σότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων 
ρύπων. 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, 
εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονά¬ 
δας. 

δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά 
τον εκσυγχρονισμό τους καμία επιπλέον ετήσια αύξηση 
της ενεργειακής κατανάλωσης του μέσου όρου της τε¬ 
λευταίας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νό¬ 
μου. 

ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μο¬ 
νάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που δεν με¬ 
ταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως αυτά 


καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ 
1087 Β'), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

3. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., σε περιοχές ΕΜ, 
ΕΟ ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 
του Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικότερες 
πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατά¬ 
σταση βιοτεχνιών-βιομηχανιών, επεμβάσεις εκσυγχρονι¬ 
σμού μπορεί να πραγματοποιηθούν ως εξής: 

α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγ¬ 
χρονισμός, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα 
εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμο¬ 
σφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων. 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας είναι δυνατή, 
εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονά¬ 
δας. 

β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγ¬ 
χρονισμός ύστερα από χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
εκσυγχρονισμού με τις εξής προϋποθέσεις: 

αα) Η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κα¬ 
τανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων δεν 
υπερβαίνει, ανά πενταετία, το 30% του μέσου ετήσιου 
όρου της προηγούμενης πενταετίας. Η πρώτη πενταετία 
λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύο- 
ντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπο¬ 
μπών ρύπων ή άλλων ρύπων. 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας είναι δυνατή, 
εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλι¬ 
σμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονά¬ 
δας. 

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγ¬ 
χρονισμός ύστερα από χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
εκσυγχρονισμού με τις εξής προϋποθέσεις: 

αα) Η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κα¬ 
τανάλωσης (ηλεκτρικής και θερμικής) δεν υπερβαίνει, 
ανά πενταετία, το 10% του μέσου ετήσιου όρου της προη¬ 
γούμενης πενταετίας. Η πρώτη πενταετία λογίζεται από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε 
ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκ¬ 
πομπών ρύπων ή άλλων ρύπων. 

4. Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες 
χονδρεμπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός 
σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις 
προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γ ενικής Κατοι¬ 
κίας. 

5. Αν ο εκσυγχρονισμός των μονάδων συνεπάγεται την 
ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατ’ 
εξαίρεση η κτιριακή επέκταση δραστηριότητας που λει¬ 
τουργούσε νόμιμα πριν από την έναρξη της ισχύος πολε- 
οδομικής διάταξης, με την οποία μεταβάλλεται η χρήση 
γης στην περιοχή και καθίσταται η δραστηριότητα μη 
συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο 
χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστη¬ 
ριότητα πριν από τη δημοσίευση της πολεοδομικής διά¬ 
ταξης: 

α) με τους όρους δόμησης του Π.Δ. 6.4.1987 για τα 
εκτός σχεδίου και 

β) τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την πολε- 
οδομική διάταξη για τα εντός σχεδίου. 

Αν η ανέγερση των νέων κτιρίων γίνεται σε όμορο γήπε- 
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δο, τα κτίρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
χρήσεις που επιτρέπονται στο γήπεδο αυτό κατά την έκ¬ 
δοση της οικοδομικής άδειας. Παρέκκλιση από τις ισχύ- 
ουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
ή για λειτουργικούς λόγους που αφορούν μόνο στο ύψος 
των μηχανημάτων. 

6. Οι φορείς των δραστηριοτήτων, που το γήπεδό τους 
εφάπτεται με εθνικές ή επαρχιακές οδούς, υποχρεούνται, 
με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για 
την έγκριση του εκσυγχρονισμού, να συνυποβάλλουν 
προς έγκριση και μελέτη αισθητικής των κτιριακών εγκα¬ 
ταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 
Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση 
της οικείας ΕΠ.Α.Ε., επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων ει¬ 
δικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμο¬ 
γής- 

7. Δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξη¬ 
σης της ενεργειακής κατανάλωσης ή της ισχύος, κατά πε¬ 
ρίπτωση: 

α) Ηλεκτρική ενέργεια ή ισχύς που χρησιμοποιείται για 
τη λειτουργία εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλο¬ 
ντος, της υγιεινής, της ασφάλειας και της άνετης διαβίω¬ 
σης των εργαζομένων. 

β) Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσι¬ 
μες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την οποία είτε παράγει 
η ίδια η μονάδα με τεχνολογίες που δεν εκλύουν ατμο¬ 
σφαιρικούς ρύπους είτε την προμηθεύεται από ανεξάρ¬ 
τητο παραγωγό. 

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται με την προϋπό¬ 
θεση ότι δεν υπάρχει αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λοι¬ 
πών εκπομπών και οχλήσεων. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 
η επιτρεπόμενη μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης 
των μονάδων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτής, 
στην περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός των σειρών 
εργασίας (βάρδιας) των μονάδων αυτών. 

Άρθρο 17 

Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων 

Μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με την επιφύ¬ 
λαξη των διατάξεων του άρθρου 27, επιτρέπεται η εγκα¬ 
τάσταση (ίδρυση) νέων δραστηριοτήτων μόνο στις εξής 
περιπτώσεις: 

1. Στην περιοχή Γενικής Κατοικίας ή «Πολεοδομικού Κέ¬ 
ντρου» επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) μόνο: 

α) Επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, 
καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκα¬ 
ταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, που 
διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, του οποίου η κινητή¬ 
ρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) Κ\Λ/ ή η θερμι¬ 
κή ισχύς τα πενήντα (50) Κ\Λ/. Η εγκατάσταση (ίδρυση) 
επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης των κα¬ 
τηγοριών Αγ, Ββ και Ο της υπ’ αριθ. 5905/ Φ/15839/ 
12.7.1995 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 611 Β'), όπως αυτή κάθε φορά 
ισχύει, επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο. 

β) Αποθηκών χαμηλής όχλησης ως εξής: 

αα) αποθηκών της περίπτωσης (γγ)τηςπαρ. Ιγτου άρ¬ 
θρου 2 με μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.500 τ.μ. σε ανε¬ 
ξάρτητο κτίριο χωρίς περιορισμούς ως προς την εγκατε¬ 
στημένη ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται κυκλοφοριακή 
φόρτιση, 

ββ) αποθηκών της περίπτωσης (αα)τηςπαρ. Ιγτου άρ¬ 


θρου 2 με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνειτα είκοσι δύο 
(22) Κ\Λ/ ή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα πενήντα 
(50) Κνν, 

γγ) αποθηκών της περίπτωσης (δδ) τηςπαρ. Ιγτου άρ¬ 
θρου 2 και μόνο για την αποθήκευση αερίων καυσίμων ή 
βιομηχανικών και ιατρικών αερίων, εφόσον η αποθηκευό- 
μενη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 1.000 Κρτ, και προκει- 
μένου για αποθήκευση ασετυλίνης δεν υπερβαίνειτα 500 
Κ0Γ, 

δδ) αποθήκες της παρ. 1γ του άρθρου 2 που χρησιμο¬ 
ποιούν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό 
με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) 
Κ\Α/ή η θερμική ισχύς τα πενήντα (50) Κ\Λ/και δεν ανήκουν 
στις περιπτώσεις (αα), (ββ), (γγ), (δδ) και (εε). 

γ) Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση (ίδρυση) στο ίδιο 
κτίριο περισσότερων του ενός επαγγελματικών εργα¬ 
στηρίων ή αποθηκών που ορίζονται στις προηγούμενες 
περιπτώσεις και ανήκουν στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον το κτίριο αυ¬ 
τό είναι ανεξάρτητο και έχει αποκλειστικά επαγγελματι¬ 
κή χρήση. 

2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., ΕΜ, ΕΟ, σε πε¬ 
ριοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 
23.2.1987 και σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομι¬ 
κές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιοτε- 
χνιών-βιομηχανιών επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομη- 
χανιών-βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμη¬ 
λής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
παροχής υπηρεσιών και αποθηκών της παρ. 1γ του άρ¬ 
θρου 2. 

3. Στις περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως γεωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Π.Δ. 
24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ') επιτρέπεται η εγκατάσταση 
(ίδρυση) αγροτοβιομηχανικών μονάδων που αξιοποιούν 
προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής με την προϋπό¬ 
θεση ότι η κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 80 Κ\Λ/ 
ή η θερμική ισχύς τους τα 50 Κ\Λ/. 

4. Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979 με χρήση γε¬ 
ωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Π.Δ. 
24/31.5.1985 επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματι¬ 
κών εργαστηρίων ή αποθηκών των περιπτώσεων (αα) και 
(γγ) τηςπαρ. Ιγτου άρθρου 2, με την προϋπόθεση ότι στα 
εργαστήρια ή στις αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθη¬ 
κεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατά- 
στασηςτης μονάδας. Στις αποθήκες της περίπτωσης (αα) 
της παρ. 1 γ του άρθρου 2, που εγκαθίστανται στις πιο πά¬ 
νω περιοχές, επιτρέπεται η κατασκευή ειδών συσκευα- 
σίας από χαρτί, χαρτόνι ή ξύλο μόνο για την εξυπηρέτηση 
ιδίων αναγκών. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση οινοποιείων, 
ελαιοτριβείων και κυλινδρόμυλων χαμηλής όχλησης, τα 
οποία αξιοποιούν προϊόντα της περιοχής, με την προϋπό¬ 
θεση ότι η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 80 Κ\Λ/ ή η 
θερμική ισχύς τα 50 Κ\Λ/. 

5. Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979, καθώς και 
σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ. επιτρέπεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων να ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζο¬ 
νται εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προ¬ 
στασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, 
επεξεργασία, αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών και 
υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισμό ως προς την κινη¬ 
τήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνώμη του οικεί- 
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ου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός δι- 
μήνου. Ομοίως στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979 
επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αποθηκών της πε¬ 
ρίπτωσης (εε) τηςπαρ. Ιγτου άρθρου 2, χωρίς περιορι¬ 
σμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού 
εξοπλισμού τους. 

6. Σε Ζώνες Χονδρεμπορίου επιτρέπεται η εγκατάστα¬ 
ση (ίδρυση) αποθηκών τηςπαρ. Ιγτου άρθρου 2 με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από τις 
διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία αυτών, 
καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιτρεπόμενες χρή¬ 
σεις εντός της ζώνης αυτής. 

Ειδικά για την εγκατάσταση (ίδρυση) των αποθηκώντης 
περίπτωσης (εε) τηςπαρ. Ιγτου άρθρου 2, πέραντωνάλ¬ 
λων δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης από την οικεία ΕΠ.Α.Ε., στην οποία περιλαμ¬ 
βάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που κρίνονται απα¬ 
ραίτητοι για την προσαρμογή της αποθήκης στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

Άρθρο 18 

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

1. Οι φορείς των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται 
υποχρεούνται να εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας. 

2. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται για την άσκηση 
των δραστηριοτήτων ισχύει για οκτώ τουλάχιστον χρόνια. 

Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για αόριστη χρο¬ 
νική διάρκεια τροποποιούνται ως προς τη χρονική τους 
ισχύ, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της οκταε¬ 
τίας, στις περιπτώσεις που επέρχεται μεταβολή στις κτι- 
ριακές εγκαταστάσεις ή το μηχανολογικό εξοπλισμό ή 
στο φορέα της επιχείρησης. 

3. Για την τροποποίηση της δραστηριότητας, που 
ασκείται σε εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται και λει¬ 
τουργούν νόμιμα, απαιτείται άδεια εγκατάστασης. 

4. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια, τις αποθήκες και 
τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης που 
διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ 
έως 22 Κ\Λ/ή θερμική ισχύ έως 50 Κ\Λ/, πληντων αποθηκών 
των περιπτώσεων (ββ), (δδ) και (εε) της παρ. 1γ του άρ¬ 
θρου 2, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για τον εκ¬ 
συγχρονισμό τους, εφόσον αυτός αφορά μόνο τη μετα¬ 
βολή του μηχανολογικού εξοπλισμού τους μέσα στα πιο 
πάνω όρια ισχύος. 

Οι φορείς των πιο πάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται 
να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λει¬ 
τουργίας για τον εκσυγχρονισμό κατά την ανανέωση της 
άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Οι φο¬ 
ρείς των πιο πάνω δραστηριοτήτων, οι οποίοι είναι εφο¬ 
διασμένοι με άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής 
ισχύος, υποχρεούνται μετά το πέρας του εκσυγχρονι¬ 
σμού να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας. 

5. Δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλη¬ 
σης που λειτουργούν εντός περιοχής ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., πε¬ 
ριοχές Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των 
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από 
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, επιτρέπεται η εγκατά¬ 
σταση των μονάδων αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευ- 
τικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 


α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στην 
εγκατάσταση. 

β) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από 20% της εγκατε¬ 
στημένης ισχύος που αναφέρεται στην άδεια λειτουρ¬ 
γίας. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
υπερβείτα 200 Κ\Λ/ κινητήριας ή θερμικής ισχύος. 

γ) Γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 16. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται 
για τις μονάδες της παρ. 2 του άρθρου 5. 

Άρθρο 19 

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων 

1. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόμιμα, μπορούν 
να μετεγκαθίστανται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την ίδρυση 
νέων μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους αυ¬ 
τού. 

2. Δραστηριότητες, που έχουν ιδρυθεί νόμιμα και δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά¬ 
φου, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν εντός της Περι¬ 
φέρειας Αττικής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ.,περιοχές Ε.Μ., 
Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 
6 του Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές πο¬ 
λεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση 
βιομηχανιών - βιοτεχνιών ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
αρχικής κινητήριας ισχύος που διαθέτουν. 

β) Σε υφιστάμενα βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια που 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου με την προϋπόθε¬ 
ση ότι η μονάδα που μετεγκαθίσταται είναι χαμηλής ή μέ¬ 
σης όχλησης. 

γ) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 
του άρθρου 6. 

Άρθρο 20 

Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανιών- 
βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθη¬ 
καν και λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής είναι δυνατή με τη μεταφορά της μίας από 
αυτές στη θέση της άλλης, εφόσον και οι δύο δραστηριό¬ 
τητες λειτουργούν νόμιμα για μια τριετία τουλάχιστον 
πριν από την αιτούμενη συγχώνευση και το προϊόν της 
μίας είναι το ίδιο ή αποτελεί πρώτη ή ενδιάμεση ύλη του 
προϊόντος της άλλης. 

2. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων επαγγελματικών 
εργαστηρίων σε περιοχή Γ.Κ. μπορεί να γίνει, εφόσον η 
μονάδα που προκύπτει από τη συγχώνευση παραμένει 
επαγγελματικό εργαστήριο. 

Εάν μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες είναι βιομη¬ 
χανία - βιοτεχνία και οι άλλες επαγγελματικά εργαστήρια, 
τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στη θέση λει¬ 
τουργίας της βιομηχανίας - βιοτεχνίας. 

3. Αν η μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες λειτουργεί 
σε περιοχή Γ.Κ. ενώ η άλλη ή οι άλλες λειτουργούν σε πε¬ 
ριοχές εκτός Γ.Κ. τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτι¬ 
κά στην περιοχή εκτός Γ.Κ.. Αν η μία από τις συγχωνευό¬ 
μενες μονάδες λειτουργεί σε περιοχή ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., 
ΒΙ.ΠΕ, ή σε περιοχή Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχή υποδοχής 
χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 23.2.1987 ή σε πε¬ 
ριοχή που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορί¬ 
ζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών, η 
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συγχώνευση πραγματοποιείται υποχρεωτικά στη θέση 
της μονάδας που βρίσκεται σε χωροθετημένη περιοχή. 

4. Σε περίπτωση που μία απότις συγχωνευόμενες μονάδες 
είναι μέσης όχλησης, η συγχώνευση μπορεί να γίνει μόνο 
στη θέση όπου λειτουργείη μονάδα μέσης όχλησης, εφόσον 
οι συγχωνευόμενες μονάδες αναλάβουν τις υποχρεώσεις 
του άρθρου 19 ή με τη μετεγκατάστασή τους σε περιοχές 
ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ., Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής 
χρήσεωντων άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιο¬ 
χές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται 
για την εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών. 

5. Μετά τη συγχώνευση, η άδεια λειτουργίας των μετα- 
φερόμενων μονάδων παύει να ισχύει στην προηγούμενη 
θέση τους. 

6. Στις συγχωνεύσεις βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονά¬ 
δων κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 
μπορεί να καταβληθεί η επιχορήγηση της παρ. 4 του άρ¬ 
θρου 19 μόνο στην περίπτωση που η συγχώνευση πραγ¬ 
ματοποιείται μέσα σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ. ή 
σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του 
Π.Δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδο¬ 
μικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιο¬ 
μηχανιών - βιοτεχνιών. 

Άρθρο 21 

Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

Ο διαχωρισμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων, 
επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων και αποθηκών μπορεί να πραγματοποιηθεί, με 
την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που προκύπτουν από αυ¬ 
τόν ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
θα λειτουργήσουν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους. Η 
λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η τυχόν μετεγκατάστα¬ 
σή τους διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Κατά τον εκσυγχρονισμό η αύξηση της ενεργειακής κα¬ 
τανάλωσης γίνεται ανάλογα με την ισχύ του μηχανολογι¬ 
κού εξοπλισμού, την οποία αποκτά καθεμία απότις μονά¬ 
δες που διαχωρίζονται. 

Άρθρο 22 

Εφαρμογή γενικών διατάξεων 

Για θέματα που αφορούν αδειοδότηση δραστηριοτή¬ 
των που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
τα οποία δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις 
του μέρους αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώ¬ 
του μέρους. 

Άρθρο 23 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης ή των Υπουργών Ανά¬ 
πτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, μπορεί να επεκτείνεται, κατά περίπτωση, η εφαρ¬ 
μογή των διατάξεων του μέρους αυτού, οι οποίες διέπουν 
τις μεταποιητικές δραστηριότητες και σε περιοχές εκτός 
της Περιφέρειας Αττικής. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 24 

Διοικητικές κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρό¬ 
ντος νόμου καιτων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 


κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και μη τήρησης των όρων 
ή περιορισμών που τίθενται με αποφάσεις της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής πλην των κυρώσεων της παρ. 2, μπορεί να 
επιβληθεί, με απόφαση της ίδιας Αρχής, η ολική ή μερική, 
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δρα¬ 
στηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότη¬ 
τας πραγματοποιείται από τα όργανα της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη 
σφράγιση του παραγωγικού της εξοπλισμού ή σε περί¬ 
πτωση αποθήκης ή άλλων επικίνδυνων εγκαταστάσεων 
με τη σφράγιση αυτών. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά από 
ενημέρωση του φορέα της επιχείρησης, μπορεί να ζητή¬ 
σει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συ¬ 
γκεκριμένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου 
ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεού- 
νται να προβούν στη ζητούμενη διακοπή εντός προθε¬ 
σμίας δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους. Σε ει¬ 
δικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος νόμου η διακοπή λειτουρ¬ 
γίας των δραστηριοτήτων, η Αδειοδοτούσα Αρχή επιτρέ¬ 
πει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με απόφασή της 
που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λει- 
τουργίαςτους γιατη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώ¬ 
των υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την 
ασφάλεια της περιοχής. 

2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νό¬ 
μου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού ή δεν τηρούν τους όρους και περιο¬ 
ρισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αδειοδο- 
τούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται μερική ή ολική, 
προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστη¬ 
ριότητας, επιβάλλεται, με απόφαση της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) ευρώ μέχρι 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. 

Στην ίδια απόφαση ορίζονται η προθεσμία και οι ενέρ¬ 
γειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της δρα¬ 
στηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή να συμμορ¬ 
φωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται 
στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας. 

3. Με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής επιβάλλεται 
στους μηχανικούς, που υπογράφουν τις υπεύθυνες δη¬ 
λώσεις του Ν. 1599/1986, όπωςεκάστοτε ισχύει, οι οποίες 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, 
πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χι¬ 
λιάδες (15.000) ευρώ, εάν, ύστερα από αυτοψία των αρ¬ 
μόδιων υπηρεσιών, αποδεικνύεται ότι οι υποβαλλόμενες 
δηλώσεις είναι αναληθείς. Η πιο πάνω απόφαση κοινο¬ 
ποιείται, υποχρεωτικώς, στο οικείο Τμήμα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

4. Τα πιο πάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποι- 
ωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώ¬ 
σεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται 
τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυ¬ 
ρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων 
των παραγράφων 2 και 3. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων. 

6. Τα πιο πάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας 
Ν.Α.. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από Κεντρικές ή Πε¬ 
ριφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, απο- 
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τελούν έσοδο της Ν.Α. όπου έχει την έδρα ο φορέας της 
δραστηριότητας. 

Άρθρο 25 

Διοικητικές προσφυγές 

1. Κατά των αποφάσεων των Νομαρχών με τις οποίες 
χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για 
τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις 
οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, 
χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του Γενι¬ 
κού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η προσφυγή 
αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη 
δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή, σε περίπτωση που 
η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση 
αυτής στον ενδιαφερόμενο. Η κοινοποίηση που γίνεται 
στη διεύθυνση, που δηλώνει εγγράφως ο ενδιαφερόμε¬ 
νος, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη. Η προσφυγή κατα¬ 
τίθεται στην οικεία Ν.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α'), 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 

2. Ειδικώς κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας 
Αρχής, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα για χορή¬ 
γηση αδειών εγκατάστασης για ίδρυση, επέκταση ή εκ¬ 
συγχρονισμό δραστηριοτήτων των οποίων η αξία του μη¬ 
χανολογικού τους εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή σε περίπτωση 
αποθηκών, η αποθηκευτική τους ικανότητα υπερβαίνει τα 
είκοσι χιλιάδες κυβικά μέτρα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να ασκεί ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής 
του άρθρου 26. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθε¬ 
σμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδια¬ 
φερόμενο της απορριπτικής απόφασης. 

3. Ο καθορισμός της αξίας του μηχανολογικού εξοπλι¬ 
σμού ή σε περίπτωση αποθηκών της αποθηκευτικής τους 
ικανότητας για την εφαρμογή της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται 
από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας 
εγκατάστασης. 

4. Για τη συζήτηση της προσφυγής της παραγράφου 2 
απαιτείται, με ποινή απαραδέκτου, η κατάθεση από τον 
ενδιαφερόμενο παράβολου Δημόσιου Ταμείου ποσού 
που αντιστοιχεί στο μισό τοις χιλίοις (0,5%ο) επίτης αξίας 
του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή 
στο δυόμισι τοις εκατό (2,5%) της αποθηκευτικής ικανό¬ 
τητας προκειμένου για αποθήκες και το οποίο, σε κάθε 
περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Τα ποσά των παραβολών απο¬ 
τελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Τα ποσά της παραγράφου 2 μπορούν να αναπροσαρ¬ 
μόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 26 

Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών 

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέ¬ 
ταση τωνενδικοφανώνπροσφυγώντου άρθρου 25. Η Επι¬ 
τροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης και αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α) τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο, 


β) τον Νομικό Σύμβουλο στο γραφείο Νομικού Συμβού¬ 
λου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
γ) τον Γ ενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, 

δ) τον Γ ενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη¬ 
ρίων, 

στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχά- 
νων (Σ.Ε.Β.), 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι¬ 
οικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), 
η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), 
θ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά¬ 
δος (Τ.Ε.Ε.), 

ι) έναν εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου, στο 
οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη. 

Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή ανάγεται 
σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ενέργειας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, της Επιτροπής προεδρεύει ο Γε¬ 
νικός Γραμματέας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Δι¬ 
ευθυντής της Γ ενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης. 

2. Εισηγητής για τα θέματα που εξετάζονται από την 
Επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσίαςτου Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για θέματα βιομηχα¬ 
νίας ή ενέργειας. 

3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρω¬ 
τές τους με την απόφαση συγκρότησής της. Τα μέλη της 
Επιτροπής που προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
μετέχουν αυτοδικαίως στη σύνθεση αυτής, λόγω της υπη¬ 
ρεσιακής τους ιδιότητας. Τα μέλη της Επιτροπής που 
προέρχονται από τους φορείς υποδεικνύονται από αυ¬ 
τούς. 

4. Ενώπιοντης Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υπο¬ 
στήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόμενος. 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εντός τριά¬ 
ντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Οι απο¬ 
φάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να 
είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής δια¬ 
βιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση της Επιτροπής κάνει 
δεκτό το αίτημα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών, να εκδώσει την 
αιτηθείσα άδεια. 

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχε¬ 
ται από τις υπηρεσίες της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχα¬ 
νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο¬ 
μικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προ¬ 
έδρου, των μελών, του Εισηγητή και των γραμματέων της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτωση γ'της παρ. 2 του 
άρθρου 17του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). 

Άρθρο 27 
Εξαιρέσεις 

Οιδιατάξειςτου δεύτερου μέρουςτου νόμου αυτού δεν 
έχουν εφαρμογή: 

1. Για την ίδρυση μονάδων στην περιοχή της Λαυρεωτι- 
κής για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρ- 
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θρου 17 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ114 Α'), όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

2. Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από 
τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρ¬ 
ρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραι¬ 
ώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), 
Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακί- 
ου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε 
ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και μετεγκατάσταση είτε 
απλή είτε δια συγχωνεύσεως βιομηχανιών - βιοτεχνιών, 
επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών. 

Επιτρέπεται μόνο ο εκσυγχρονισμός των μονάδων αυ¬ 
τών, μόνο για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
με την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται η περιβαλλοντική λει¬ 
τουργία των μονάδων. Για τις μονάδες αυτές εφαρμόζε¬ 
ται υποχρεωτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 14. 

3. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών μο¬ 
νάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λει¬ 
τουργούν στις περιοχές των δήμων Τροιζηνίας και Μεθά- 
νων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής. 

4. Για την περιοχή του Ελαιώνα και μόνο για όσα θέμα¬ 
τα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του πολεοδομικού δια¬ 
τάγματος της 30.11.1995 (ΦΕΚ 1049Δ'). 

5. Για τη δραστηριότητα της διύλισης, όπως αυτή ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'), από τα 
υφισταμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διυ¬ 
λιστήρια. 

6. Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας. 

Άρθρο 28 

Το άρθρο 4 του Ν.1360/1983 (ΦΕΚ65Α'), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μετηνπαρ. 21 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 
(ΦΕΚ 123 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η επέκταση της άδειας 
εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικο¬ 
νομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση του 
νόμου μετά των τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό επε¬ 
κτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα 
από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, 
ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να προκαλέ- 
σει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθε¬ 
στώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας.» 

Άρθρο 29 

Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

Οι άδειες πρατηρίων άρτου, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α'), χορηγούνται 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τους ορ¬ 
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 30 

Τροποποιήσεις του Ν. 2545/1997 

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2545/1997 μετά το 
τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: 


«Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Γ' Κ.Π.Σ. και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη 
σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθε¬ 
σμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 
του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθε¬ 
σμα, με απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να 
χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλή¬ 
ρωση των έργων.» 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2545/1997 προστί¬ 
θεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η 
αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την 
έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέ¬ 
της.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 
2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του 
φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Β.Ε.ΠΕ., 
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Β.Ε.ΠΕ., 
εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης.» 

4. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 γ του άρθρου 17 
του Ν. 2545/1997 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συ¬ 
γκροτούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέ¬ 
λεσης των επενδυτικών σχεδίων, που εγκρίνονται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και το 
ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 13 και των οργάνων που διενερ¬ 
γούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, κα¬ 
θορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα αντίστοιχα 
όργανα ελέγχου του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ261 Α').Ταπαρα- 
πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης.» 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 
210 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τις αμοιβές των μελών των ως άνω επιτροπών ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 3299/2004, για τις αμοιβές των 
αντίστοιχων οργάνων. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπρο¬ 
σαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.» 

5. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 
του Ν. 2545/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Εφόσον έχει μεταβιβασθεί ποσοστό γης μεγαλύτερο 
του ογδόντα τοις εκατό (80%) των γηπέδων των ΒΙ.ΠΕ., 
ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. ή άλλων μορφών Β.Ε.ΠΕ. για την άσκη¬ 
ση των δραστηριοτήτων του παρόντος, η σύσταση της 
διαχειριστικής εταιρείας είναι υποχρεωτική.» 

β) Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Σε υφιστάμενες ή οριοθετημένες ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και 
ΒΙΟ.ΠΑ. η πολεοδομική μελέτη ή η τροποποίησή της 
εγκρίνεται με απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέατης οικεί¬ 
ας Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.» 

γ) Η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Μεμονωμένα κτίρια συνολικού εμβαδού άνω των 
3.000 τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί 
άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση και 
των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία για μία τουλάχι¬ 
στον τριετία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
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για χρηματοδότηση της ανακαίνισής τους ή συμπλήρω¬ 
σης των υποδομών τους, μπορούν να υπάγονται στις σχε¬ 
τικές διατάξεις του παρόντος και να επιχορηγούνται οι 
σχετικές δαπάνες προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούν 
για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή, εκτός απάτην οικοδομική άδεια για βιομηχανική ή βιο¬ 
τεχνική χρήση, απαιτείται η βιομηχανική χρήση να είναι 
συμβατή με την ισχύουσα χρήση γης. Οι λοιπές λεπτομέ¬ 
ρειες επιχορήγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης.» 

Άρθρο 31 

Πολεοδομικές διατάξεις 

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Ε.Μ. και Ε.Ο. 
του Π.Δ. 84/1984, σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. και σε πε¬ 
ριοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 
23.2.1987, που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γενικό Πο- 
λεοδομικό Σχέδιο και έχουν ελάχιστο εμβαδό 2.000 τε¬ 
τραγωνικών μέτρων, θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον, 
πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτή¬ 
τες των γηπέδων αυτών έχουν παραχωρήσει στον οικείο 
δήμο ή κοινότητα, δωρεάν, με συμβολαιογραφική πράξη, 
έκταση ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον της 
επιφάνειας του γηπέδου. Ο προσδιορισμός του ποσο¬ 
στού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης γίνε¬ 
ται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την εξα¬ 
σφάλιση ή τη βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης του 
γηπέδου. 

Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της 
περιοχής προσμετράται στον υπολογισμό των οφειλόμε- 
νων εισφορών της ιδιοκτησίας. 

2. Η περίπτωση 1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Π.Δ. 
31.3.1987 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α. 1. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατα¬ 
σκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γή¬ 
πεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα 
οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Μ.) ή 
οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Ο.), όπως 
αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα 
του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α'), καθώς και σε περιοχές που 
προβλέπονται από εγκεκριμένα Γ.Π.Σ., ως περιοχές Βιομη¬ 
χανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ.) 
και ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδο¬ 
χής χρήσεωντων άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 
166 Δ'), καθορίζονται ως εξής». 

3. Η περίπτωση β' της παρ. Γ' του άρθρου 2 του Π.Δ. 
31.3.1987 (ΦΕΚ 303 Δ'), όπως αυτή προστέθηκε με την 
παρ. 6.δ. του άρθρου 41 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α'), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα του γηπέ¬ 
δου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) αλλά μεγα¬ 
λύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειάς του, θε¬ 
ωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το τμήμα αυτό ή 
τμήμα του γηπέδου ίσο προς άρτιο γήπεδο κατά τους κα¬ 
νόνες αρτιότητας της περιοχής.» 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 26 
του Ν. 2831/2000, όπως αυτό συμπληρώθηκε μετηνπαρ. 
3 του άρθρου 12 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α'), προστί¬ 
θεται εδάφιο τρίτο ως εξής: 

«Η ως άνω χρονική προθεσμία απομάκρυνσης παρατεί- 
νεται μέχρι να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότη¬ 
τας στα διοικητικά όριατου οικείου καιτων όμορων Ο.Τ.Α. 
πρώτου βαθμού.» 


5. Σε ειδικά κτίρια που ανεγέρθησαν νόμιμα, κατά πα¬ 
ρέκκλιση των κατά κανόνα όρων και προϋποθέσεων της 
εκτός σχεδίου δόμησης και στα οποία προβλέπεται ή επι¬ 
βάλλεται, από γενικές ή ειδικές διατάξεις, αλλαγή χρήσης 
λόγω καθορισμού νέων χρήσεων γης στην περιοχή, επι¬ 
τρέπεται για μία μόνο φορά η ανάπτυξη των δραστηριο¬ 
τήτων που επιτρέπονται από τις νέες χρήσεις γης κατά 
παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, με την 
τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεωντου οικοδομικού και 
κτιριοδομικού κανονισμού. Η παρέκκλιση δεν συμπερι¬ 
λαμβάνει τυχόν τμήματα των παραπάνω κτιρίων τα οποία 
έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για την αρχική τους 
χρήση. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας για ανάπτυ¬ 
ξη των νέων χρήσεων προαπαιτούνται: α) έγκριση από 
τον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα, β) γνωμοδότηση από 
την αρμόδια ΕΠ.Α.Ε. και γ) καταβολή τέλους επανάχρη- 
σης του κτιρίου ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) της αντι¬ 
κειμενικής αξίας του γηπέδου. Το τέλος καταβάλλεται 
υπέρ του Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όριατου οποίου βρίσκεται 
το κτίριο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 
410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') και διατίθεται αποκλειστικά για την 
εκτέλεση έργων ανάπλασης και ανάδειξης του φυσικού 
και δομημένου περιβάλλοντος στα διοικητικά όριατου οι¬ 
κείου Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου για 
οποιονδήποτε λόγο, η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει. 

6. Παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των οποίων εγκρί- 
θηκε κατ’ εφαρμογή του διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 
(ΦΕΚ317 Α') και του Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α'), όπως υφί- 
στανται και λειτουργούν, θεωρούνται χωροθετημένες, 
εφόσον τούτο συνάδει με τις κατευθύνσεις των περιφε¬ 
ρειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την οριστική εξει- 
δίκευση και εφαρμογή των πλαισίων αυτών. 

Κατά την εξειδίκευση και εφαρμογή των περιφερειακών 
χωροταξικών πλαισίων χωροθετούνται ζώνες ή περιοχές 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων όπου βρίσκο¬ 
νται εγκατεστημένες οι ανωτέρω παραγωγικές μονάδες 
και δεν επιτρέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης που δεν 
είναι συμβατές με τις μονάδες αυτές. 

Άρθρο 32 

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμ¬ 
βούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.), το οποίο 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το 
Ε.Σ.Μ.Ε. αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Κυβέρνη¬ 
σης και του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα που ανά¬ 
γονται στις αρμοδιότητες των χειροτεχνικών και μικρομε- 
σαίων εν γένει επιχειρήσεων. 

2. Έργο του Ε.Σ.Μ.Ε. είναι η υποβολή προτάσεων στον 
Υπουργό Ανάπτυξης για τα εξής ιδίως θέματα: 

α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων, 

β) την αξιολόγηση των μέτρων εθνικής πολιτικής έναντι 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της απο- 
τελεσματικότητάς τους, 

γ) την παρακολούθηση των εξελίξεων και της ανταγω¬ 
νιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια πα- 
γκοσμιοποιημένη οικονομία, 

δ) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επεξεργασία των 
προτάσεων και μέτρων πολιτικής για την ενσωμάτωσή 
τους σε εθνικό επίπεδο, 
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ε) τη βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επι¬ 
χειρήσεων στα εθνικά και κοινοτικά αναπτυξιακά προ¬ 
γράμματα, 

στ) την απλούστευση και βελτίωση του νομικού και διοι¬ 
κητικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον 
Υπουργό Ανάπτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει 
σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων. 

4. Το Ε.Σ.Μ.Ε. μπορεί να εξειδικεύει καιναεμβαθύνεισε 
θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία ανάγονται 
στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστι¬ 
κότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.). 

Επίσης, μπορεί να διαβιβάζει αποτελέσματα των εργα¬ 
σιών του στο Ε.Σ.Α.Α. προκειμένου να λαμβάνονται υπό¬ 
ψη στο πλαίσιο χάραξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας και των επιχειρήσεων. 

5. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη: 

- τον Υπουργό Ανάπτυξης ως Πρόεδρο, 

- τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 

- τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 

- τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης, 

- τον Γ ενικό Γ ραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, 

- τον Ειδικό Γ ραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, 

-τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γ ραφείου του Πρω¬ 
θυπουργού, 

- τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας, 

-τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου, 

- τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέ- 
ων, 

- τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, 

- τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, 

- τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και 
Τεχνολογίας, 

-τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαί- 
ων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, 

- τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, 

- τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίη- 
σης, 

- τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγω¬ 
γών. 

Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και θα συμμετέχουν 
οι εκπρόσωποι ανάλογα. 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

7. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Ε.Σ.Μ.Ε. και 
ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των δι¬ 
οικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και 
μελετών, καθώς και την εν γένει λειτουργία του, εγγρά- 
φεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Ε.Σ.Μ.Ε. εκκαθαρίζο¬ 
νται και εντέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονο¬ 
μικού του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

8. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 


Ανάπτυξης παρέχει κάθε είδους συνδρομή για την υπο¬ 
βοήθηση του έργου του Συμβουλίου. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσι¬ 
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται 
στο Ε.Σ.Μ.Ε. για την υποστήριξη του έργου του Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύν¬ 
θεσή της, οι αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος οργάνωσης 
και λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Άρθρο 33 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 
2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 2του άρθρου 17του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'), κα¬ 
θώς και τα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών 
προεδρικά διατάγματα, εφαρμόζονται αναλόγως, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, και στον τομέα εμπορίου (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Η περίπτωση ιε' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 
159/1997 (ΦΕΚ 135 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιε. Αναλαμβάνει, διαχειρίζεται και υλοποιεί μόνος ή σε 
συνεργασία με άλλους φορείς Κοινοτικά Προγράμματα 
για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ιδίως, 
μπορεί να χορηγεί, ως τελικός δικαιούχος, οικονομικές 
ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις προς τις Μικρές-Μεσαίες 
Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, στα πλαίσια υλοποί¬ 
ησης, εκτέλεσης και εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμά¬ 
των. Το ύψος και γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων αυτών καθορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή, η υλοποίηση, η εκτέλεση και η εφαρμογή της συνολι¬ 
κής δράσης εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού 
της Γ ενικής Γ ραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης.» 

Άρθρο 34 

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 
400/1970 (ΦΕΚ 10 Α'), όπως η παράγραφος αυτή προστέ¬ 
θηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 35του Ν. 2496/1997 
(ΦΕΚ 87 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ο τρόπος επιλογής και η αμοιβή των ως άνω ελεγκτι¬ 
κών εταιριών και κοινοπραξιών καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, η δε αμοιβή βαρύνειτην ασφα¬ 
λιστική εταιρεία.» 

Άρθρο 35 

Ρυθμίσεις για τα ναυπηγεία Σύρου 

Παραχωρείται στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχα¬ 
νικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρία» για όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεώντης αποκλειστι¬ 
κά ως ναυπηγείου το δικαίωμα της αποκλειστικής και χω¬ 
ρίς αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, όπως αυτός καθο¬ 
ρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 3513/1980 απόφαση του Νο¬ 
μάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 371 Δ'), της προκείμενης του 
αιγιαλού θαλάσσιας περιοχής, καθώς και των προσχωσι- 
γενών γηπέδων και των συστατικών τους, που παρεμβάλ¬ 
λονται μεταξύ παλαιός και νέας γραμμής αιγιαλού και βρί¬ 
σκονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας που περι- 
γράφονται στο κεφάλαιο Α' της με αριθμό 3025/1994 
Σύμβασης Μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογρά¬ 
φου Ερμούπολης Ελένης Ασμάνη - Αναγνώστη που συ¬ 
ντάχθηκε σε εκτέλεση δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνι- 
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σμού που διενεργήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 
46α του Ν. 1892/1990 και στο υπό στοιχείο III. ΟΙ.Αστη με 
αριθμό 8.859/2004 Σύμβαση Απόσχισης, εισφοράς Κλά¬ 
δου και απορρόφηφης αυτού της ιδίας συμβολαιογρά¬ 
φου. 

Για το σκοπό της λειτουργίας της αποκλειστικά ως ναυ¬ 
πηγείου, η εταιρεία έχει δικαίωμα ανέγερσης, μετατρο¬ 
πής και κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των εγκαταστάσεων 
της αιγιαλίτιδας ζώνης που της παραχωρούνται με το νό¬ 
μο αυτόν, κατ’ αποκλειστική χρήση και μόνο για τις ανά¬ 
γκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της. 

Άρθρο 36 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του 
Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως 
εξής: 

«Η αποζημίωση: α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρα¬ 
τικών Προμηθειών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Π1-7085/31.12.1999 (ΦΕΚ 2269 Β') κοινή υπουργική από¬ 
φαση και β) των Προέδρων των υπό στοιχεία 10 α' και 10 
β' Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που συγκρο¬ 
τήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Π1-4516/31.8.2004 (ΦΕΚ 1378 
Β') κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και γ) των δύο με¬ 
λών των Μόνιμων αυτών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, 
που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας ως άνω 
κοινής υπουργικής απόφασης και επιλέγονται κάθε φορά 
ανάλογα με το συζητούμενο θέμα από τον Πρόεδρο της 
αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ¬ 
ξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β'και γ' 
της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003.» 

Άρθρο 37 

Στο άρθρο 5του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') προστίθεται 
παράγραφος 6, ως ακολούθως: 

«6. Στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλω¬ 
τή» συνιστώνται επτά (7) θέσεις με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: 
τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Καταναλωτή 
και από δύο (2) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου. 
Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται, κατά περίπτω¬ 
ση, από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και Βοηθό Συνή¬ 
γορο, με σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε διαδι¬ 
κασία. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνε¬ 
ται στις προαναφερόμενες θέσεις είναι αντίστοιχες με 
αυτές του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 
2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α'), όπως ισχύουν εκάστοτε. Το προ¬ 
σλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτό¬ 
χρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του 
οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η 
παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγρά¬ 
φου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλ¬ 
λη αξίωση ή προνόμιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να 
καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και 
φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α'). Η 
απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου 
του Καταναλωτή, με κοινή απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, κατά παρέκ¬ 
κλιση των ισχυουσών διατάξεων.» 


ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 38 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Για τις δραστηριότητες οι οποίες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου δεν είναι εφοδιασμένες με 
άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, στις περιπτώσεις 
που απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται 
πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24. 

Μονάδες που εμπίπτουν στο πιο πάνω εδάφιο μπορούν 
να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας χωρίς την επιβολή 
των προβλεπόμενων κυρώσεων, εκτός εάν, εντός δύο 
ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβληθεί 
σχετική αίτηση μεταπροβλεπόμενα δικαιολογητικά. Με¬ 
τά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η άδεια λει¬ 
τουργίας χορηγείται με την επιβολή χρηματικού προστί¬ 
μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24. 

2. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισμέ¬ 
νη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη 
λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζο¬ 
νται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής 
τους. Νέες άδειες λειτουργίας με αόριστη χρονική διάρ¬ 
κεια χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος και υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς συμμορφώ¬ 
νονται προηγουμένως με τις κείμενες διατάξεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ερ¬ 
γαζομένων και των περίοικων. Η συμμόρφωση ή μη των 
φορέων κατά το προηγούμενο εδάφιο διαπιστώνεται 
ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων καθ’ ύλη υπηρεσιών, 
κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της άδειάς τους. 

3. Γιατη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριό¬ 
τητας, για την οποία υπάρχει σε ισχύ άδεια εγκατάστασης 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της 
άδειας εγκατάστασης. 

4. Δραστηριότητες των οποίων η εγκατάσταση, η λει¬ 
τουργία, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγ¬ 
χώνευση ή ο διαχωρισμός έγιναν κατά παράβαση των δια¬ 
τάξεων του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α'), του Π.Δ. 84/1984 
ή του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α'), αλλά συνάδουν με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορούν να εφοδιαστούν 
με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 

5. Γιατις δραστηριότητες, που η λειτουργία τους δεν εί¬ 
ναι συμβατή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφαρμό¬ 
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 10. 

6. Δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, οι οποίες δεν 
απαλλάσσονταν κατά το χρόνο ίδρυσής τους από την 
υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας και δεν ίσχυαν για την εγκατάσταση και λει¬ 
τουργία τους απαγορευτικές διατάξεις, μπορούν να εφο¬ 
διαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, 
ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας, 
εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δρα¬ 
στηριότητας. 

7. Δραστηριότητες που απαλλάσσονταν κατά το χρόνο 
ίδρυσής τους από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν ίσχυαν δια¬ 
τάξεις που απαγόρευαν την εγκατάσταση και τη λειτουρ- 
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για τους, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υπο¬ 
χρέωση εφοδιασμού με τις πιο πάνω άδειες, ανεξάρτητα 
από το φορέα της εκμετάλλευσής τους, εφόσον δεν έχει 
διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας υπό 
την οικονομική της έννοια και η εγκατεστημένη ισχύς του 
μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει ξεπεράσει τα 22 Κ\Ν 
κινητήριας ή τα 50 Κ\Λ/ θερμικής ισχύος. Εάν συντρέχουν 
οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά από τη λειτουργία των 
μονάδων αυτών προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή οχλήσεις στους περίοικους, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5. 

Εάν οι μονάδες αυτές, λόγω εκσυγχρονισμού του μη¬ 
χανολογικού τους εξοπλισμού, έχουν υπερβεί τα 22 Κ\Λ/ 
κινητήριας ή τα 50 Κ \Ν θερμικής ισχύος, μπορούν να εφο- 
διασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
με τη διαδικασία της παραγράφου 1. 

8. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφά¬ 
σεις, που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες με τον 
παρόντα νόμο διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 
την έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το 
νόμο αυτόν. 

9. Το ύψος της αμοιβής των προσώπων που συμμετέ¬ 
χουν ως μέλη επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας 
και οργάνων που προβλέπονται από τις κείμενες διατά¬ 
ξεις και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ανά¬ 
πτυξης ή των αρμόδιων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων 
για την αξιολόγηση, γνωμοδότηση, έλεγχο, πιστοποίηση 
καιτηνενγένειπαρακολούθηση καιπαραλαβή έργωνπου 
υλοποιούνται σε εφαρμογή προγραμμάτων ή οποιοσδή¬ 
ποτε άλλης κοινοτικής πρωτοβουλίας, η διαχείριση των 
οποίων ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 7 και 
του εδαφίου ιη' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3299/ 
2004. Οι αποζημιώσεις του προηγούμενου εδαφίου πα¬ 
ρέχονται πέρα από τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις για την ημερήσια αποζημίωση και τα 
οδοιπορικά έξοδα και δεν υπόκεινται στους περιορι¬ 
σμούς του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), του άρθρου 15 του 
Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') και του άρθρου 17 του Ν. 
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
διάταξης. Οι δαπάνες που προκαλούνται καλύπτονται γε¬ 
νικώς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και επίσης θεωρούνται επιλέξι¬ 
μες στο πλαίσιο της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας των κοι¬ 
νοτικών προγραμμάτων. 

10. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι 
ασκηθείσες από τα Κ.Υ.Ε. αρμοδιότητες θεωρούνται ότι 
ασκήθηκαν νόμιμα και εξακολουθούν να ασκούνται από 
τα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν σε κάθε Ν.Α. στα πλαίσια της 
δράσης 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα¬ 
γωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η δαπάνη λει- 
τουργίαςτων Κ.Υ.Ε. βαρύνει τους πόρουςτου Ε.Π.ΑΝ. μέ¬ 
χρι τη λήξη εφαρμογής του προγράμματος αυτού. 

Άρθρο 39 

Καταργούμενες διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- 
γούνται: 


α) Το μέρος πρώτο του Ν. 2516/1997 και οι διατάξεις 
του Ν. 2965/2001 πληντωνάρθρων 19 έως και 29 αυτού, 
χωρίς να επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που καταρ- 
γήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2516/1997 
και οι διατάξεις του Π.Δ. 84/1984, που καταργήθηκαν με 
το άρθρο 16 του Ν. 2965/2001. 

β) Η παρ. 1 του άρθρου θτουΠ.Δ. 2.3.1981 (ΦΕΚ138Δ'), 
όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 5.5.1984 (ΦΕΚ 341 Δ'). 

γ) Το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του από 16 
Μαρτίου 1950 Β.Δ. (ΦΕΚ82 Α'), όπως ισχύει. 

δ) Η παρ. 5 της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμό 
2219/8.1.1936 (ΦΕΚΘΒ'). 

ε) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 4 
του άρθρου 6του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α'). 

στ) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξειςτου 
παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζο¬ 
νται από αυτόν. 

2. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου: 
α) Οι διατάξεις του Β.Δ. της 15/21 Οκτ.1922 (ΦΕΚ 208 
Α'), οι οποίες μπορούν να τροποποιούνται με προεδρικά 
διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

β) Ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομο¬ 
θεσίας, που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστα¬ 
σης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που διέπονται 
από τον παρόντα νόμο. 

Άρθρο 40 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από 
τις διατάξειςτου ορίζεται διαφορετικά. 

Παραγγέλουμε τη δημοσσίευση του παρόντος στν 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Νό¬ 
μου του Κράτους. 


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2005 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ. ΣΙ ΟΥΦ ΑΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 


ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2005 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΠΑΠΑΛΗ ΓΟΥΡΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙπίΙρ: νννννν. θΐ. 9 γ - β-πηθϊΙ: ννβ5πη35ίβΓ @ βί.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γ ραφεία 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


( 2310 ) 423 956 
( 210)413 5228 
( 2610 ) 638 109 
( 2610 ) 638 110 
( 26510 ) 87215 
( 25310 ) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


( 2410)597449 
( 26610 ) 89 122 
( 26610 ) 89 105 
( 2810 ) 300 781 
( 22510 ) 46 654 
( 22510 ) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θιιιό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 6υιτ> για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυΐΌ ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοτπ και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ουίΌ προσαυξανόμενη κατά 

1 θυτο ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίοχ : 210 - 4071010 ίηΙθΓΠθΙ 

ΗΜρ://νννννν.θ1.9ΐ·· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙβΓΠθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 ευτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 ευΐΌ. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠ ΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





























